DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
KOTA SABANG 


Kantor DPRK Sabang, Jl. Yos Sudarso, Sabang 


PENGUMUMAN 
Nomor : 21/KOM-A/DPRK/2023 


TENTANG 
Hasil Uji Fit dan Proper Test Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) 
Kota Sabang Periode 2023-2028 


I. Berdasarkan Hasil Penilaian Uji Fit dan Proper Test Calon Anggota Komisioner Independen Pemilihan (KIP) 
Kota Sabang Periode 2023-2028 yang telah dilaksanakan pada hari Senin s.d Selasa Tanggal 12 s.d 13 
Juni 2023 dan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi A DPRK Sabang Tanggal 20 Juni 2023, maka Komisi A 
DPRK Sabang dengan ini menetapkan nama-nama Calon Anggota Komisioner Independen Pemilihan (KIP) 
Kota Sabang Periode 2023-2028 sebanyak 5 (lima) orang yang dinyatakan Lulus dan 5 (lima) orang Lulus 
Cadangan, sebagai berikut: 


NO NAMA JENIS KELAMIN KETERANGAN 
1 | AKMAL SAID L LULUS 
2 | AZMAN, S.E. L LULUS 
3 | MUALLIM HASIBUAN, S.Hi, M.H. L LULUS 
4 | MUHAMMAD YANI, S.I.P L LULUS 
5 | ANISAH P LULUS 
6 | BOYHAOOI, SKM, M.Si L LULUS CADANGAN 
7 | ZULHELMI BAKRI L LULUS CADANGAN 
8 | SULAIMAN, S.H. L LULUS CADANGAN 
9 | SUDARMAWAN L LULUS CADANGAN 
10 | IRMAN, A.Md L LULUS CADANGAN 


Il. Demikian Pengumuman ini di beritahukan untuk seperlunya. 
SABANG, 21 Juni 2023 
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